t 
ANTONI BAU 


Maszynista Kolei północnej Cesarza. Ferdynanda, 


przeżywszy lat 27, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 


zasnął w Panu we Czwartek dnia 2 Listopada 1899 r. 


W żalu pogrążona matka, siostra i szwagier zapraszają Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, 
który się odbędzie w Sobotę dnia 4 Listopada b. r. o godz. 4 popołudniu, z domu L. 57 przy ul. Szlak, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


PR | Awe 
NABOZENST WO ZALOBNE 
odhedzie sie w Poniedziałek dnia 6-go Listopada b. r. o godzinie 9-tej rano w Kościele sw. Floryana 
na Kleparzu. 


Drukiem W. Korneckiego,w Krakowie. 


